BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2022 r. Nr 226 (1486) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁO.4210.53.2021.BG z dnia 12 kwietnia 2022 r. 
Zmiana taryfy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z 2 
G0edisżę 
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Łódź, dnia 12 kwietnia 2022 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁO.4210.53.2021.BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 
ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 


Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Mławie, ul. Powstańców Styczniowych 3 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r. (pismo znak: PEC/211/2021), uzupełnionym 
pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. (pismo znak: PEC/5/2022), pismem z dnia 31 stycznia 
2022 r. (pismo znak: PEC/11/2022), pismem z dnia 18 marca 2022 r. (pismo znak: 
PEC/31/2022) oraz pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r. (pismo znak: PEC/39/2022), 


zmieniam 


decyzję Prezesa Urzędu regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2021 r, 
Nr OŁO.4210.16.2021.BG, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez 
zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej 
decyzji, zmiany taryfy dla ciepła 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.16.2021.BG z dnia 
15 listopada 2021 r., opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki 
— Ciepło” nr 405 (1135) z dnia 16 listopada 2021 r., została zatwierdzona, ustalona przez 
Przedsiębiorstwo, taryfa dla ciepła, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do 
stosowania. Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorstwa taryfa powyższa została 
wprowadzona do stosowania z odbiorcami w dniu 1 stycznia 2022 r. 
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Pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., uzupełnionym pismami z dnia 17 stycznia 2022 r., 31 
stycznia 2022 r., 18 marca 2022 r. oraz 1 kwietnia 2022 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła w zakresie wysokości 
określonych w niej cen i stawek opłat, motywując swój wniosek istotną zmianą warunków 
wykonywania działalności gospodarczej zaistniałą w związku ze wzrostem kosztów zakupu 
energii elektrycznej oraz transportu paliwa, a tym samym wzrostem kosztów prowadzenia 
działalności w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w $ 28 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 718 ze zm.), tj.: istotny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej oraz 
transportu paliwa w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji 
obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. 


Zgodnie z treścią art. 155 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego decyzja 
ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony 
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony. 


W świetle dokonanej analizy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Za uwzględnieniem 
wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno słuszny interes strony jak i interes 
społeczny, a zmianie decyzji Nr OŁO.4210.16.2021.BG z dnia 15 listopada 2021 r. nie 
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiłem orzec, jak w sentencji 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 
i art. 47947 § 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego. 
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4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 
energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie 
Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 
dnia od dnia jej opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
JA. 


Renata Mroczek 
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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W MŁAWIE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 


06-500 MŁAWA 
ul. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 3 


ZMIANA 
TARYFY DLA CIEPŁA 


/ PREZES ZARZĄDU 
Krzyszto Jijrne 


a Przedsiębiorstwo Energ ; 
á errare wada 


08-500 Mława 
ul. Powstańców Styczniowych 3 
NIP 589-000-28-05 
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W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie 
Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OŁO.4210.16.2021.BG z dnia 15 listopada 2021 r., ogłoszonej w „Biuletynie Branżowym 
Urzędu Regulacji Energetyki — Ciepło” Nr 405 (1135) z dnia 16 listopada 2021 r., Część 4 


„Wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje następujące brzmienie: 


CZĘŚĆ IV. 


Wysokość cen i stawek opłat 


1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat za usługi 


przesyłowe. 
„GRUPA CC-10 E | 
5 : | : Wysokość ceny 
Lp | Rodzaj ceny lub stawki opłat | | Jednostka miary | Tub stawki opłat 
l. | Cena za zamówioną moc cieplną: 
- za rok zł/ MW 135 691,80 
||| «rata za miesiąc | zł / MW 11 307.65 
2. | Cena ciepla | zł/ GJ 37.09. 
|3. | Cena nośnika ciepla zł / m? 12.06 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 
- za rok zł / MW 20 323,80 
| - rata za miesiąc zł/MW | 1 693.65 
5._| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł / GI | 7.03 | 
GRUPA CC-20 = 
; Wysokość ceny 
Lp | Rodzaj ceny IB Sawa opłat Jednostka miary lub stawki opłat 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: 
- zarok zł/ MW 135 691,80 
lizal - rata za miesiac zł / MW 11 307.65 
2. | Cenaciepła | zł/ GJ 37.09 
'3._ | Cena nośnika ciepła | zł / m? 12.06 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 
- zg rok zł / MW 28 840,20 
~ - rata za miesiąc zł / MW 2 403.35 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł / GJ 9.70 
Bis 
L } 
\ 2 
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Lp Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary | kj sosie oki: 
1. |Cena za zamówioną moc cieplną: | 
- za rok | zł/MW 135 691,80 
- rata za miesiąc zł / MW | 11 307.65 
2 | | Cena ciepła zł / GI | 37.09 
(3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 12.06 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 
- za rok zł / MW 31 041,60 
- rata za miesiąc zł / MW 2 586,80 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł / GJ 10.39 
! GRUPA CC-21 i 
Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary | w 4 HE jer 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: | | | 
- za rok zł / MW 135 691,80 
|. -rata za miesiąc zł / MW 11 307.65. 
(2. |Cenaciepła | zł / GI 37.09. 
3. | Cena nośnika ciepła zł / m? | 12.06 
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: | 
- zarok zł / MW 26 636,88 
- rata za miesiąc zł / MW | 2 219,74 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł / GI | 9.01 
GRUPA CC21E 
Lp | Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary b ką so ak: 
i Cena za zamówioną moc cieplną: 
- za rok zł / MW 135 691,80 
l - rata za miesiąc zł/MW | 11 307.65 
2. | Cena ciepła zł / GJ | 37.09 
/3._ | Cena nośnika ciepla zł / m? 12,06 
4. | Stawka pe stałej za usługi przesyłowe: 
- za rok zł / MW 64 093,56 
- rata za miesiąc zł/ MW | 5 341.13 
$. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy towe | zł / GJ | 20.77 
GRUPA CC-22E l 
Lp | Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary | wi ze otit | 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: | 
- zarok zł / MW 135 691,80 
| - rata za miesiąc zł / MW 11 307.65 
2. |Cena ciepła zł / GJ | 37.09 
3. | Cena nośnika ciepła zł / m? | 12.06. 
|4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: | | 
| - za rok zł / MW 29 559,00 | 
| żaintata za miesiąc zł / MW 2 463.25 | 
ÈS idawi wka - oplaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł / GI 9,93 
| 3 
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Uwaga: Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 


2, 


(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 


Gmina Miejska Mława posiada opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło. Jednakże plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie 
Sp. z 0.0., o którym mowa w art. 16 ustawy, w pierwszym roku stosowania taryfy nie 
przewiduje ponoszenia nakładów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych 
odbiorców, zatem nie ustalono w niniejszej taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia odbiorcy z wnioskiem o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. niezwłocznie 
dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 


PREZES, ZARZĄDU 


w Mławie Sp. Z 0.0. Krzysztof Jópo- 
08-500 


l. Powstańców owych 
NIP 569- 28-05 


